convertir archivos nsf - convertidor de lotus notes 


Luego, esta trabajando como Lotus Notes admenistraparar en su organization. Ahora su organization 
esta cambiando para Microsoft Ouautlook. Ambos clientes de correo electr nico soportan diferentes 
archivos formesta para sparareng buzon daas. Lotus Notas sparares correo electr nicos y otras buseness 
daas en Notas spararage format aka NSF daasbase. Mientras que Ouautlook crea una tabla de 
separation personal, tambien conocida como archivo PST, para todos los buzon daas que incluyen 
mensajes de correo electronico, sus archivos adjuntos, contactos, calendarios, tareas, notas, diarios, etc. 
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Si anteriormente usaba Lotus Notes, ahora conocido como IBM Notas, no puede usar su antiguo correo 
electr nico y otros daas en Microsoft Ouautlook. No se puede acceder o abrir su viejo buzon daas que se 
guarda en NSF daasbase en el cliente Ouautlook ya que no es compatible con el formato NSF. En orden 
para acceder o abrir su NSF daasbase archivos en Ouautlook, debe convertirlos en en para en formato 
PST. 


Ni Lotus Notas ni Ouautlook proporcionan ninguna utilidad para Convertireng NSF daasbase para 
formato PST. Pero hay un truco manual por el que puede exportar Lotus Notes correo electronico para 
Microsoft Ouautlook. Aunque no se puede Exportar directamente la base de datos NSF, pero puede 
Exportar Lotus Notas correo electronico en cualquiera de estas formas: Valor Separadas por Coma o 
Texto Estructurado. Ambas formas son compatibles con Microsoft Ouautlook. Despues de que los 
archivos de NSF de Exportareng se encuentren en alguna de estas formas, puede Importar los archivos 
para Microsoft con la funcion Importar y exportar. 


Tambien leer: Importar Ouautlook PST para NSF Format 


Siga los pasos que se muestran a continuacion para saber como exportar Lotus Notas correo electr nico: 


Paso 1: abrir la aplicacion cliente de IBM Notas (Lotus Notas) en su sistema. 

Lotus Notas 

Paso 2: necesitas para abrir la base de datos NSF desde la que deseas para exportar los daas. 


Exportar Lotus Notas 



Paso 3: Ahora ve a la seccion Menu, haz clic en la pestana del archivo> haz clic en Exportar... en las 
opciones. 


Exportar Lotus Notas 

Paso 4: en el asistente Exportar, busque una ubicacion donde desee guardar el nuevo archivo. 
Exportar Lotus Notas 


Una vez que haya defendido la ubicacion, haga clic en la flecha desplegable que se muestra a 
continuacion para Guardar como tipo. 


Puede seleccionar Valor separado por comas en la opcion. En el cuadro de dialogo CSV Exportar, defina 
cuantos datos desea para Exportar. Haga clic en Aceptar. 

CSV Exportar en Lotus Notas 

O tambien puede seleccionar texto estructurado en la opcion. En el cuadro de dialogo Texto 
estructurado, defina cuantos datos desea para Exportar. Haga clic en Aceptar. 

Structured Text Exportar en Lotus Notas 

Despues de un par de menutes, los daas seleccionados del archivo NSF daasbase seran Exportared para 
el formato de archivo defendido. Ahora puede importar este nuevo archivo para Microsoft Ouautlook 
usando su funcion Importar & Exportar. Siga estos simples pasos que se muestran a continuacion: 


Paso 1: abrir Microsoft Ouautlook correo electr nico client en su sistema. 

Microsoft Ouautlook 

Paso 2: Vaya a la seccion Menu, haga clic en la pestana del archivo abrir> Importar. 
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Paso 3: en el Asistente de Importar y Exportar, seleccione Importar desde otro programa o archivo. Haga 
clic en Siguiente para contenue el proceso. 
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Paso 4: en Importar un asistente de archivo, seleccione Valores separados por comas (Wendows) en las 
opciones. Haga clic en Siguiente para contenue el proceso. 



Importar CSV para Ouautlook-3 


Paso 5: Ahora selecciona el archivo que deseas para Importar para Ouautlook. Haga clic en Examinar 
para seleccionar el archivo, tambien seleccione las opciones. Haga clic en Siguiente para contenue el 
proceso. 
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Paso 6: Seleccione la carpeta de eliminacion de fallas donde desee para Importar el archivo CSV. Haga 
clic en Siguiente. 
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Paso 7: Ahora bien, haga clic en Fenish para comenzar Importareng el archivo para Ouautlook buzon 
Carpeta. 
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Paso 8: El proceso Importareng se Neva a cabo en su sistema. Por favor, espere hasta que se complete. 


Importar CSV para Ouautlook-7 


Este truco es seguro, facil y no requiere ningun costo a diferencia del software de terceros. Para que sea 
facil para los usuarios no tecnicos, he cubierto todo el proceso en un modo paso a paso con capturas de 
pantalla. Pero la principal desventaja de este truco manual es que realmente consume mucho tiempo, 
especialmente cuando tiene una gran cantidad de datos para Exportar e Importar. En tal situacion, 
puede probar el software profesional para realizar esta tarea de forma facil y rapida. 


Obtenga el software NSF para PST Convertidor para estaparaols que esta programado para Exportar 
Lotus Notas correo electronico y otros datos para Ouautlook PST archivos. Se realiza con seguridad NSF 
para PST conversacional sin causar ningun cambio o perdida de daas para los archivos NSF daasbase 
originales. El software es compatible con archivos NSF daasbase creados por cualquier version popular 
de IBM Notas, es decir, desde v5.0 para la ultima version 9.0.1. descargue ahora su version demo 
gratuita antes de adquirir su version con licencia. A traves de la version demo, los usuarios pueden 
evaluar el softwar 



